Za spokój duszy Ś. p. 


| Dra TADEUSZA FEDEROWICZA 


Naczelnego Dyrektora Kasy Oszczędności m. Krakowa, Wiceprezesa Związku Polskich 
Kas Oszczędności we Lwowie, Członka Stałego Komitetu Międzynarodowego Instytutu 
Oszczędnościowego w Medjolanie etc. 


jako w pierwszą rocznicę Śmierci 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 8 sierpnia 1952 r. o godzinie 5-mej rano 
w kościele św. Krzyża w Krakowie 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych zaprasza 


Zarząd Komunalnej Kasy Oszczędności m. Krakowa. 


Zakład pogrzebowy „Concordia* —zł 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


si 


